FRANCISZEK RYSA 


czeladnik ślusarski 


przeżywszy lat 24, po długiej a dolegliwej chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, zmarł 


dnia 26 lutego 1901 roku. 


W żalu pozostała matka i siostry zapraszają Krewnych, Przyjaciół zmarłego i pobożną Publiczność na obrzęd 
>ogrzebowv, który odbędzie się dnia 28 lutego b. r., t. j. we czwartek, o godzinie 3 po południu z domu 
> ) € c 5 , - A 


pod L. 21 przy ul. Nad Rudawa, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


MSZA SW. ZALOBNA 


odbędzie się w kościele św. Piotra dnia 29 b. m., o godzinie 8 rano. 


Drukarnia Uniw. Jaglell, 


